Grono Profesorów Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie zawiadamia o zgonie 
Swego Nieodżałowanego Kolegi 


Inż. STANISŁAWA ALBERTI LÓD 


Profesora i Przełożonego Wydziału Chemji Technicznej 


zmarłego dnia 23-go grudnia 1927 roku. 
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Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek dnia 27-go b. m. o godzinie 
2 po południu z kaplicy na cmentarzu rakowickim — na smutny ten obrzęd zaprasza Grono Kolegów 
Zmarłego, Ueznow, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego 


w Krakowie plac Szczepański L 2 
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